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Les   r6sultats   pr6ce*dents  supposent e = 1 : 288.48,   mais  en posant
e = 1 ; 280, d = 2.6 (les autres donne"es restant les memes), il vient

A = 1.927.

Comme on le voit, dans toutes les hypotheses admissibles, on
obtiendra toujours une valeur de K un peu forte. Cela semble in-
diquer que la densite" au centre est encore un peu plus faible et
que la diminution de la densite* en s'eloignant du centre est encore
plus lente, que ne le suppose la loi de M. Lipschitz.ulant la
